YÜRÜYÜŞ YOLU ÇALIŞMALARI HIZLA DEVAM EDİYOR. 


Uluköy Kasabası yolu ile Yeşilırmak arasındaki 850 metre 
uzunluğundaki yürüyüş yolu çalışmaları gözle görülür hale geldi. 


İlçeye giriş köprüsü ile Belediye Fen İşleri arasında kalan, 850 
metre uzunluğunda 5 metre genişliğindeki yürüyüş yolunun 
düzenleme ve bordur çalışmaları tamamlandı. Fen işleri ekibi yolun 
renkli taşlarla kapanması çalışmalarına hızla devam ediyor. Toplam 
4000 metrekare alanı renkli taşlarla kapatılacağını söyleyen belediye 
yetkilileri yolun kenarlarının ışıklandırılacağını geceleri de yürüyüş 
yapmak isteyenlere hizmet vereceğini söyledi. 


Belediye Başkanı Özgür Özdemir 
Yeni Belediye Hizmet Binasında yaptığı incelemeler sırasında, 
Belediye olarak ilçemizden geçen Yeşilırmak kenarlarının peyzaj 
çalışmalarının sürdüğünü, mahalle yollarının kilitli parke taşı döşeme 
çalışmalarının sürdüğünü, Yeşilırmak üzerindeki köprülerin de 
ışıklandırılarak daha güzel bir görünüm sağlanacağını söyledi. 


